1455 de Maisonneuve Blvd. West, Montreal, Quebec H3G 1M8 <a (514) 879-8497 


STATEMENT ISSUED BY THE UNIVERSITY TO THE MEDIA AT 9:30 AM. 
FRIDAY, JANUARY 30, 1981 


The student production of the English-language version of 
Denise Boucher's "Les fées ont soif" has been postponed 
and a new performance schedule will be announced shortly. 


The play was showing in the D.B. Clarke Theatre of Concordia 
University until a fire destroyed the stage and set there 


on Thursday. 


The play will not be re-scheduled at the F.C. Smith Auditorium 
on the University's Loyola campus this weekend, as had 
been previously announced. 


Ticket holders are advised to retain their tickets, which 
will be honored when the play returns to the stage, 


WA 


David Allnutt 
Director of Public Relations 


1455 ouest, boul. de Maisonneuve Montréal, Québec, H3G 1M8 “™ (514) 879-8497 


VIA TELBEC 


COMMUNIQUE DE L'UNIVERSITE CONCORDIA AUX MEMBRES DE LA PRESSE 
Vendredi, le 30 janvier 1981 


—_—— SS me 


La représentation en anglais de la piéce de Denise Boucher Les fées ont soif 


a 6t6é reportée 4 une date ultérieure. 


La pi&ce Stait présentée au théatre D.B. Clarke de l'Université Concordia 
quand, jeudi, un incendie a d&étruit la scéne et les décors. 


La piéce ne sera pas jouée cette fin de semaine, comme ultérieurement annoncé, 
dans la salle F.C. Smith du campus Loyola de 1'Université. 


Les personnes ayant des billets sont priées de les garder car ils seront 


honorés lorsque la piéce reviendra sur scéne. 
~~ 30 - 


David Allnutt 

Directeur des relations publiques 
Université Concordia 

879-8497 


